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(misurate tra 1 piedini detle valvoie 


VALVOLE 

VI 

V 2 

V 3 

V4 

V 5 

6BE6 

6SK7 

6SQ7 

6V6 

5 Y 3 

V Anodo 

246 

246 

117 

252 


V Scheomo 

98 

98 | 


2 46 


V Catodo 


0,7 


12 

255 


Tensione continua’ prima del fillro 
Tensione continua dopo it fillro 
Corrente anodica totale 
Corrente anodica 6V6 


255 V 
246 V 
75 nrvA 
48mA 





MARELLI - Mod. 115 - Medie da 516 a 1625 kc; bande a 49 m, a 31 m, a 25 m e a 19 m. Media frequenza 455 kc. Consumo 54 W. Potenza 

d’uscita 3,8 W. Servizio come 11A25. 








